Zwolftes Capitel.
wieder eingefiihrt zu sein, den Herr Wiedeburg vermeiden wollte, namlich, dass nicht umkehrbare Yorgange hinsichtlich der Entropieanderung mit umkehrbaren Yorgangen verglichen werden konnen.
/^SVj      u fdS\* Noch zweifelhafter 1st  mir  die Berechtigung, (-j-j-J durcn ^—J    zu
ersetzen. Indessen befinden wir uns im Reiche der Hypothesen, mid als hypothetischeGIeichung kann die obige Wiedeburg'sche zunachst
acceptirt werden.
Charakteristisch ist in dieser Gleichung, dass die momentane Warmeaufnahme nicht mehr allein von der momentanen Entropieanderung abhangt, sondern auch von der Ge-schwindigkeit dieser Aenderung, und zwar so, dass die Warmeaufnahme fiir eine bestiinmte Entropieanderung urn so geringer ist oder zu sein braucht, je grosser die Ge-schwindigkeit der Entropieanderung ist, und umgekehrt die Warmeabgabe um so grosser, wenigstens bei naturlichen Yorgangen, wofiir dS positiv ist.
Herr  Wiedeburg   erweitert   noch   seine  Theorie   in   folgender
Weise.
Neben den thermischen, durch die Variabeln & und S charakte-risirten Yorgangen sollen noch andere durch Yariabele L und M bestimmte bestehen, L entspreche #, M entspreche S. Dann setzt er
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c'» &', #', /; c", &", #", y" sind Grossen, die von dern Zu-stande des Korpers abhangen, unter anderem auch von & und L. Wenn man nun aus diesen Gleichungen dS und dM berechnet, so folgt:
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- 9'9" die "Warine d Q abgiebt, wenn die ihr zugehorigen Grossen durch Accente ausgezeichnet werden,
